CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL 


SUMULA ON-LINE 
Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série A/2024 Rodada: 
Jogo: Corinthians / SP X Fluminense / RJ 
Data: 28/04/2024 Horário: 16:00 Estádio: Arena Corinthians / Sao Paulo 


Arbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA / SC) 

Arbitro Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (FIFA / MG) 

Arbitro Assistente 2: Rafael da Silva Alves (FIFA / RS) 

Quarto Arbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (FIFA / PE) 
Assessor: Renato Cardoso da Conceicao (CBF / MG) 
Delegado Local: Mahall Santos Prado (FD / SP) 

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA / MG) 
AVARZ: Antonio Magno Lima Cordeiro (CD / CE) 
Observador de VAR: Giulliano Bozzano (CBF / MG) 

AVAR: Marcus Vinicius Gomes (AB / MG) 


Cronologia 


Entrada do mandante: 15:54 Atraso: 4 min Entrada do mandante: 17:05 Atraso: 

Entrada do visitante: 15:50 Atraso: Não Houve Entrada do visitante: 17:07 Atraso: 

Início 1º Tempo: 16:01 Atraso: 1 min Início do 2º Tempo: 17:08 Atraso: 

Término do 1º Tempo: 16:51 Acréscimo: 5 min Término do 2º Tempo: 17:58 Acréscimo: 
Resultado do 1º Tempo: 2X 0 Resultado Final: 3 X 0 


Relação de Jogadores 


Corinthians / SP Fluminense / RJ 


Apelido Nome Completo CBF Nº] Apelido Nome Completo 


Jogo: 36 


4 


1 min 
3 min 
2 min 


5 min 


CBF 


22 Carlos Carlos Miguel dos Sa... T(g) P 534596 1 Fabio Fabio Deivson Lopes ... T(g) P 129292 
3 Felix Torres Felix Eduardo Torres ... IR 836943 8 Martinelli Matheus Martinelli Lima TARE 517552 
10 RODRIGO GAI Rodrigo Garro TANE 836677 10 PH GANSO Paulo Henrique Chaga ... T P 184364 
11 Angel Romero Angel Rodrigo Romero... T P 507462 12 Marcelo Marcelo Vieira da Si... TARR 166042 
14 Raniele Raniele Almeida Melo RR 512119 14 German Cano German Ezequiel Cano T |P 691654 
16 Pedro Pedro Henrique Konze ... T P 302136 21 Jhon Arias Jhon Adolfo Arias Andrade T P 728790 
23 Fagner Fagner Conserva Lemos T P 177050 23 Guga Claudio Rodrigues Gomes T P 317445 
25 Cacá Carlos de Menezes Junior T P 510110 26 Manoel Manoel Messias Silva ... TRP 182423 
27 Bidon Breno de Souza Bidon TOPR 660172 30 Felipe Melo Felipe Melo de Carvalho T |P 150801 
36 Wesley Wesley Gassova Ribei... T P 686457 45 Lima Vinicius Moreira de Lima T P 403112 
46 Hugo Hugo Ferreira de Farias q | Ip 403342 77 Marquinhos Marcus Vinicius Oliv ... TP 527550 
12 Cássio Cassio Ramos R(g) P 166276 27 Felipe Alves Felipe Alves Raymundo R(g) P 177931 
2 Matheuzinho Matheus Franca Silva RATE 565578 6 Diogo Barbosa Diogo Barbosa Mendanha R P 339876 
4 Caetano Joao Victor Andrade ... at | IP 310842 13 Felipe And... Felipe de Andrade Vieira R P 552012 
5 Fausto Fausto Mariano Vera RU 776923 15 Matheus Reis Matheus dos Reis Fra ... RARR 712454 
8 Paulinho Jose Paulo Bezerra M ... RERE 179382 17 Lucumí Jan Franc Lucumi Gonzale: R P 837514 
17 Giovane Na... Giovane Santana do N... R P 582628 20 Renato Aug ... Renato Soares de Oli... RP 165836 
19 Mosquito Gustavo Henric da Silva Ro P 308275 25 Antonio Ca... Antonio Carlos Cunha ... RARR 307273 
20 Pedro Raul Pedro Raul Garay da Silva R P 502361 31 Calegari Lucas Felipe Calegari RARE 544799 
21 Matheus Bidu Matheus Lima Beltrao ... RARR 502230 32 Isaac Isaac Rodrigues de Lima R P 689146 
26 Guilherme ... Guilherme SuciganMa... R |P 629792 46 Justen Lucas da Silva Justen RARR 613379 
37 RYAN Ryan Gustavo de Lima Im | IP 609716 80 David Terans Miguel David Terans Perez R P 630170 
47 Joao Pedro Joao Pedro de Sousa ... R P 615235 90 Douglas Costa Douglas Costa de Souza R P 183311 
T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (g) = Goleiro 
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Comissão Técnica 


Corinthians / SP Fluminense / RJ 


Técnico: Antonio José Cardoso De Oliveira Técnico: Fernando Diniz Silva 

Assistente Técnico: Bruno Amorim Lazaroni Assistente Técnico: Eduardo Maciel De Barros 

Médico: Ana Carolina Ramos E Corte Médico: Jorge Lopes De Souza Costa 

Treinador De Goleiros: Diego De Almeida Favarin Treinador De Goleiros: Wagner Bertelli 

Preparador Físico: Reverson Bastos Pimentel Preparador Físico: Marcos De Seixas Correa 

Massagista: Lucas Filgueiras Freitas Fisioterapeuta: Roberto Schmidt Tupinamba Fernandes De Sa 


1T 3 


39:00 6 NR Wesley Gassova Ribeiro Teixeira Corinthians/SP 
+2 1T 36 NR Wesley Gassova Ribeiro Teixeira Corinthians/SP 
02:00 21 25 NR Carlos de Menezes Junior Corinthians/SP 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 


29:00 iT 23 Claudio Rodrigues Gomes Fluminense/RJ 
Motivo: A1.13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Dar uma entrada em seu adversário 
de maneira temerária. 

35:00 1T 77 Marcus Vinicius Oliveira Alencar Fluminense/RJ 
Motivo: A1.24. Outro motivo - Por empurrar seu adversário com a bola fora de jogo. 


35:00 1T 36 Wesley Gassova Ribeiro Teixeira Corinthians/SP 
Motivo: A1.24. Outro motivo - Por empurrar seu adversário com a bola fora de jogo. 

38:00 iT 10 Rodrigo Garro Corinthians/SP 
Motivo: A1.2. Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por calço 
temerário. 

42:00 1T 19 Gustavo Henric da Silva Corinthians/SP 


Motivo: A1.13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Dar uma entrada em seu adversário 
de maneira temerária. 


43:00 1T 27 Breno de Souza Bidon Corinthians/SP 


Motivo: A1.13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Dar uma entrada em seu adversário 
de maneira temerária. 


NÃO HOUVE EXPULSÕES 


Cartões Vermelhos 
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Ocorrências / Observações 


Aos 6 minutos do primeiro tempo informe que houve atendimento medico ao atleta do corinthians o sr pedro henrique k. m. da silva n 16 e 
que o mesmo saiu de maca e foi substituído. 

aos 19 minutos do primeiro tempo informo que houve atendimento médico ao atleta do fluminense o sr. marcus v. o. alencar n 77 e que o 
mesmo saiu de campo para finalizar o atendimento a suposta lesão na cabeça. 

aos 10 minutos do segundo tempo informo que houve atendimento medico ao atleta do corinthians o sr. breno de s. bidon n 27 e que o 
mesmo saiu de campo para finalizar o atendimento medico 


Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 

Informo que a equipe do corinthians - sp se apresentou para o protocolo de entrada as 15h54, fora do prazo estipulado no rgc (regulamento geral das 
competições da cbf), devido a isso impactou no atraso para o início da partida em 01(um) minuto. informo ainda que o corinthians - sp se apresentou com 01 (um) 
minuto de atraso para o reinício da partida e a equipe do fluminense - rj com 3 (três) minutos de atraso fora do prazo estipulado no rgc (regulamento geral das 
competições da cbf), impactando assim em 2(dois) minutos de atraso para o reinício da partida. acréscimos motivados por substituições, gols e retirada de 
jogadores supostamente lesionados do campo de jogo. 

ressalto que a equipe de arbitragem junto com o delegado da partida, tomou ações preventivas para que não houvesse atraso em ambos os tempos. 


Observações Eventuais 


Nada houve de anormal 


Relatório do Assistente 


Nada a relatar. 


Substituições 
remo ima cup mo a 


07:00 1T | Corinthians/SP 19 - Gustavo Henric da Silva 16 - Pedro Henrique Konzen Medina... 
= INT | Fluminense/RJ 13 - Felipe de Andrade Vieira 30 - Felipe Melo de Carvalho 
- INT Fluminense/RJ 90 - Douglas Costa de Souza 23 - Claudio Rodrigues Gomes 
14:00 2T | Fluminense/RJ 20 - Renato Soares de Oliveira Au... 10 - Paulo Henrique Chagas de Lima 
23:00 27 | Fluminense/RJ 80 - Miguel David Terans Perez 14 - German Ezequiel Cano 
27:00 2T | Corinthians/SP 21 - Matheus Lima Beltrao Oliveira 46 - Hugo Ferreira de Farias 
27:00 27 | Corinthians/SP 8 - Jose Paulo Bezerra Maciel Ju... 14 - Raniele Almeida Melo 
27:00 2T | Corinthians/SP 2 - Matheus Franca Silva 19 - Gustavo Henric da Silva 
38:00 2T | Fluminense/RJ 6 - Diogo Barbosa Mendanha 12 - Marcelo Vieira da Silva Junior 
+2:00 2T Corinthians/SP 26 - Guilherme Sucigan Mafra Cunha 27 - Breno de Souza Bidon 
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